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INTER-OFFICE CORRESPONDENCE 

1*0 PARK Mm NIW YORK, H.? Wf 
Baptomber 13, 1988 


MikaPOlU ° MN.- 

Harna van dor Ploeg 

ALPINE 80 mm F‘fB - FF ANP l.tQMTS UPO FI1XB 


Enclosed please find fo,\r (4) UPO films for VFB for fcha 
following Itumsi 

28200-00166, 281662, Alpine FP 80 ,’TD peak 
28200-11660, Alpine FF 80 FTC aartan 
28200-00168, 261682, Alpine Lights 80 FTD pnak 
28200-11680, Alpine Lights 86 FTD oarton 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xtbk0004 



